konduktor kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 48, po krótkich cierpieniach. dnia 22 Grudnia 1665 r. zakończył życie. 


Stroskana żona zaprasza Przyjaciół, Kolegów i Znajomych na pogrzeb, odbyć sie | 
mający w Jarosławiu we Czwartek dnia 24 b. m. popołudniu. x 


